CONDICIONES PARA EL ÉXITO 


FINANCIACIÓN A SU MEDIDA 


AVAL BANCARIO DE LAS ENTREGAS A CUENTA 


AUDITORÍAS PERIÓDICAS 
TÉCNICAS Y FINANCIERAS 


SELECCIÓN DE SOCIOS POR RIGUROSO 
ORDEN PREINSCRIPCIÓN * 


ADECUACIÓN DE SU VIVIENDA 
A SUS NECESIDADES 


100% TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 
DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA ** 

* Fecha de inicio de preinscripción a partir del día 5 de diciembre de 201 6 
hasta completar n° de socios posibles. 

** (Toda la gestión de la cooperativa se podrá seguir a través de su web) 


EN LA ZONA DE EXPASIÓN DE BADAJOZ 



EDIFICIOS DE VIVIENDAS 
SANTA ADELA 


www.cooperativadeviviendassantaadela.com 
Tlf: 924 47 90 04 

GESTIONA: Impulsa Dirección de Proyectos, S.L. 


LA OPORTUNIDAD PARA CONSEGUIR 
SU VIVIENDA CON LA MEJOR RELACIÓN 
CALIDAD /PRECIO 



www.cooperativadeviviendassantaadela.com 



Máxima calidad en elementos constructivos, carpintería y sistemas de climatización (incluidos), que 
harán que su vivienda tenga un consumo energético mínimo. 

Ofrecemos las mejores viviendas en el mejor sitio. Pensando en las necesidades actuales de las familias. 
Las viviendas gozan de una óptima relación entre espacio y comodidad, de una manera muy estudiada 


INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE 

AGUA CALIENTE SANITARIA POR AEROTERMIA 

ILUMINACIÓN LED EN ZONAS COMUNES 

ASCENSORES DE MÍNIMO CONSUMO Y MÁXIMA SEGURIDAD 

( OBJETIVO: más eficiencia y menor coste de mantenimiento en las instalaciones) 


Zona de expansión en la Avenida de Elvas (Badajoz), enfrente de la Ciudad Universitaria. Rodea- 
da de Centros comerciales y con rápido acceso a la Nacional A5. Aprovechando la tranquilidad en 
la nueva urbanización (en ejecución) y el sosiego de amplias visitas hacia el río Guadiana. 

0 DOS PLAZAS DE GARAJE + TRASTERO 

EDIFICIO DE VIVIENDAS SIN LOCALES COMERCIALES 
( OBJETIVO: el confort y comodidad de los vecinos) 


CARPINTERIA EXTERIOR DE PVC DE MAXIMA CALIDAD EN VENTANAS, OSCILOBATI ENTES 
SUELO DE TARIMA FLOTANTE 0 GRESS DE MÁXIMA CALIDAD 
PUERTAS DE ROBLE o LACADAS 

FACHADA DE LADRILLO CON AISLAMIENTO EXTERIOR, CON COMBINACIÓN DE MONOCAPA 
ALTA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

( OBJETIVO: atender a las preferencias del socio dentro de la máxima calidad) 


VIVIENDAS A MEDIDA 


VIVIENDAS de 3, 4 y 5 DORMITORIOS 



